E CECYLIA 1 faranskiel | 


urodz. w r. 1923.w Radvmnie, 


po długiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 22 lipca 1903 r. 
w Krakowie. 


W żalu pogrążeni: dzieci, wnuki i prawnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w piątek dnia 24 b. m. o godzinie 4 popołudniu 
z domu L. 3 przy ulicy Kanoniczej, wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w sobotę dnia 25-b. m. o godzinie 10 rano w kościele parafialnym św. Piotra. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego w krakowie, Czcionkami drukarni Związkowej w Kraköwre. 


